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PART III 
Stores Purchase 


Animal Husbandry Department 


TENDER NOTICE 


No. XXXV /2012 - 13 ] 


am . 


No. B -2532/2012 . 

2nd February 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for 
the purchase of Electrical Items (40 items) for the use of 
Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals, 
Palode, Pacha P. O ., Thiruvananthapuram . 

Estimate Cost — " 1,33 ,565. 

The tender should be superscribed “ Tender 
No. XXXV /2012 - 13 — Supply of Electrical Items” and 
should be addressed to the Director, Institute of Animal 
Health and Veterinary Biologicals, Palode, Pacha P. O ., 
Thiruvananthapuram , Kerala , Pin -695 562 . Last date for the 
receipt of the tender is 5- 3- 2013 at 11 a . m . Late tenders will 
not be accepted . The tender will be opened at 11. 30 a.m . 
on 5 -3 -2013 in the presence of the tenderers or their 
authorised representatives who may be present at that 
time of opening of tender. 


ക 


- അടക്കം - 500 മണിയോർഡറായി മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാസ 
ത്തിൽ അയച്ചു തരേ ണ്ട താ ണ്. ഫോറ വില യായി ചെക്കു 

ൾ , ഡി 1 മ 2 ന്റെ 
ഡാറ്റുകൾ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതോ 
ഫോറം വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതോ അല്ല. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങളുടെഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രതി ഒന്നിന് 
- 200 +5 % നികുതിയും അധികമായി നൽകേണ്ടതാകുന്നു . 


Intending tenderers may apply to the Director, 
Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals, 
Palode, Pacha P. O ., Thiruvananthapuram , Pin -695 562 for 
obtaining the prescribed tender form on which the tender 
should be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance of - 400 
and VAT 5 % which is the price fixed for a set of tender 
form and which is not refundable . The tender forms are 
not transferable. Sale of the tender forms will be closed 
at 3 p. m . on 4 -3 -2013. Those who have wish to get the 
tender form by post may sent - 500 by M. 0 . which 
includes cost, taxes, postal charges etc . Cheques, Postal 
Stamps, Demand Drafts etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. The form will not sent by 
V . P . P. Duplicate forms if required will be issued at 
- 200 and VAT 5 % extra per copy. 

Further details if any can be had from this office on 
all working days during office hours. 


Office of the Director, 
Institute of Animal Health & 
Veterinary Biologicals, 
Palode, Pacha P. O ., 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Director 


TENDER NOTICE 


ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി 
ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 
എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഉപയോഗത്തിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐറ്റംസ് 
( 40 ഇനം) നൽകു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച മൽസ രാ ധിഷ്ഠിത 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - - 1,33,565. 


ദർഘാസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുപുറത്ത് “ദർഘാസ് 
നമ്പർ 35 / 2012- 13 ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐറ്റംസ് നൽകുന്നതിന് എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തി ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് 
ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, 
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, പിൻ-695 562 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
നൽകേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയ തി 5 - 3 - 2013 പകൽ 11 മണിവരെ യാ ണ്. താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
5- 3- 2013 പകൽ 11.30 മണിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ദർഘാസുകാരനോ 
അംഗീകൃത ഏജന്റോ പ്രസ്തുത സമയത്ത് ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ 
അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


| [ No. 3/2012 - 13] 
No. 604/2012. 

7th February 2013. 
Sealed competitive tenders are invited from reputed 
Dealers/ Firms for the supply of Electronic Analytical 
Balance (2 Nos.) for the use of State Laboratory for 
Livestock, Marine and Agri. Products , Maradu, Ernakulam 
for the year 2012- 13 . 

Estimate Cost - - 2 lakh . 
Tenders submitted should have the following enclosures : 
1. Original tender form duly signed by authorized 

signatory. 
2. Specification of the item quoted with rate ( inclusive 

of all taxes and other charges) and for delivery at 
State Laboratory for Livestock , Marine and Agri. 

Products , Maradu , Ernakulam . 
3. Preliminary Agreement in Kerala Stamp Paper worth 

- 100 . 
- 4, EMD @ 1 % of total cost of the items quoted 

inclusive of tax in the form of Demand Draft in 
favour of the Livestock Products Inspecting Officer, 

Ernakulam and payable at Ernakulam . 
5 . Copy of ownership/ distributorship/ dealership 

certificate. 
6 . ISO Certificate, if any . 
7. Brochures /Catalogues of the item quoted . 
8 . Details — Letter from original manufacturer in case of 

agents regarding assurance of supply of spare 
parts, AMC conditions (period of visits in a year 
etc .) warranty conditions, years of warranty. In case 

of agents authorization letter from the manufacturer. 
9 . List of institutions in Kerala where the equipment 

has been supplied . 


ദർഘാസ് നൽകാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന വർ ദർഘാ സ് 
നൽകേണ്ട പ്രത്യേകമായ ഫോറത്തിന് ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത്ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, 
പാലോട്, പച്ച പോസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, പിൻ-695 562 
എന്ന വിലാസത്തിൽ രേഖാമൂലം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു . 
ഇങ്ങനെയുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഫോറവിലയായി നിശ്ചയിച്ചി 
ട്ടുള്ള - 400 + 5 % നികുതിയും ചേർത്ത് പണമടച്ചതിന്റെ രസീതു 
കൂടി ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ തുക മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന 4- 3- 2013 പകൽ 3 മണിക്ക് നിർത്തൽ 
ചെയ്യുന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്ക ണ 
മെന്നുള്ളവർ ഫോറവിലയും നികുതിയും തപാൽ ചാർജ്ജും 


The tender should be superscribed as “ Tender No . 
3 /2012 -2013 for the Supply of Electronic Analytical Balance 
(2 Nos.) for the use of State Laboratory for Livestock , 
Marine and Agri. Products , Ernakulam for the year 
2012 - 13 ” and addressed to the Livestock Products 
Inspecting Officer, State Laboratory for Livestock , Marine 
and Agri. Products , Maradu , Nettor, Ernakulam Pin -682 040. 

Tender forms can be obtained from this Office on all 
working days from 10 a .m . to 5 p .m . upto 8 -3 - 2013 on 
payment of - 400 + VAT @ 4 % in person or by request 
through money order, for - 400 + VAT @ 4 % + postal 
charges of - 25 addressed to the " Livestock Products 
Inspecting Officer, State Laboratory for Livestock , Marine 
and Agri . Products, Ernakulam , Maradu , Nettoor -682 040 ” . 
Duplicate copy of tender forms if required will be issued on 
payment of · 200 + VAT 4 % per copy . Cost of tender form 
so remitted will not be refunded under any circumstances. 
The tender forms are not transferable . Date upto which the 
rates are to be firm for acceptance on 31- 3 - 2013 . 


Details of items to be Supplied can be had from the 
tender form or Government of Kerala website 
www .kerala .gov .in and the department website 
ahd .kerala.gov.in 

If any of the dates scheduled for receipt and opening 
of the tenders are declared as holidays , tenders will be 
opened on the next working day at the same time 
mentioned below . 


ശം 


Sealed tenders with all the above details should reach 
this Office before 4 .30 p .m . on 8 - 3 -2013 itself. The tenders 
will be opened at 11. 30 a.m . on 11- 3 - 2013 in the presence 
of such tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. The lowest tender will be 
accepted subject to the approval of the Director of Animal 
Husbandry , Thiruvananthapuram . The item should be 
supplied within one month on receipt of supply order from 
this office . Free after sales service (which includes all 
repairing and replacement of spares ) atleast upto the 
completion of warranty period for the item , should be 
given, and an agreement in stamp paper worth - 100 
should be executed by the firm at the time of delivery . 
Moreover a security deposit not less than 5 % of the total 
cost of items in the form of crossed demand draft drawn 
in favour of the undersigned payable at any Nationalised 
Bank in Ernakulam should be submitted at the time of 
delivery. EMD will be refunded only on receipt of the 
security deposit. Payment of the cost of item so supplied 
will be made only after executing the agreement, 
submission of the security deposit, ascertaining quality of 
items and after the successful installation and trial run of 
the items supplied . 

The undersigned has full right to reject the tenders 
without assigning any specific reasons. 

- സ്റ്റേറ്റ് ലബോറട്ടറി ഫോർ ലൈവ്സ്റ്റോക്ക്, മറൈൻ ആന്റ് 
അഗ്രി. പാഡക്ട്സ് , നെട്ടൂർ എന്ന സ്ഥാപ ന ത്തിന്റെ 
ഉപയോഗത്തിനായി അംഗീകൃത ഡീലർമാർ സ്ഥാപനങ്ങ 
ളിൽനിന്നും ഇലക്ട്രോണിക് അനാലിറ്റിക്കൽ ബാലൻസ് 
- (2 എണ്ണം) വിതരണം നടത്തുന്നതിനായി മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - - 2 ലക്ഷം 

കുറ ഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ ഗ്യാരന്റി/ വാറന്റി എല്ലാ 
ഉപകരണങ്ങൾക്കും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. 

- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ “ ഇലക്ട്രോണിക് 
അനാലിറ്റിക്കൽ ബാലൻസ് ( 2 എണ്ണം) ” എന്ന് രേഖപ്പെടു 

ത്തേണ്ടതും ടെണ്ടറുകൾ “ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് പാഡക്ട് സ് 
ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് ഓഫീസർ, മരട്, എറണാകുളം എന്ന 
ഓഫീസറുടെ പേർക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറം അതിന്റെ വിലയായ - 400 + വാറ്റ് @ 4 % 
ഈ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് അടച്ച് 8-3- 2013, 4.30 മണി വരെയുള്ള 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 

വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്ന 
താണ്. കൂടാതെ തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ ടെണ്ടർ 

ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ - 400 + വാറ്റ് @ 4 % + പോസ്റ്റൽ 
ചാർജ് - 25 മണിയോർഡ റായി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഓഫീസറുടെ പേർക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയാൽ അയച്ചു 
തരുന്നതുമാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പകർപ്പ് 
ഒന്നിന് - 200 + വാറ്റ് @ 4 % പ്രകാരം നൽകുന്നതാണ്. ഇപ് 
കാരം അടയ്ക്കുന്ന ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങളുടെ വില മടക്കി നൽകു 
- ന്നതല്ല. കൂടാതെ ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 


Tenders must be submitted in sealed covers. Tenders 
should be submitted in original tender forms (K . F .C . 
No . 14 ) authenticated by the tenderer. Belated tenders , 
tenders without EMD , Agreement and not as per tender 
specifications will not be accepted at any cost. 

- E . M.D . @ 1 % of the total cost of item in the form of 
crossed demand draft drawn in favour of the undersigned 
payable at any Nationalized Bank in Ernakulam should be 
attached alongwith the tender . An agreement in Kerala 
Stamp Paper worth · 100 (As in Page 8 of tender) should 
be executed and attached with the tender . The maximum 
period of warranty that can be assured by the firm the 
item should be mentioned . 

The rate quoted should be inclusive of all taxes, 
CESS and other charges if any and should be F.O .R . State 
Laboratory for Livestock , Marine and Agri. Products , 
Conditions of supply , firm period of the rate quoted in 
tender and any other conditions should be specified in 
the tender. The item should be delivered at State 
Laboratory for Livestock , Marine and Agri. Products 
(SLMAP ), Ernakulam , Maradu , Nettoor P. O ., Ernakulam , 
Pin -682 040 by the respective tenderer at their own cost 
and initial installation with trial run should be conducted 
by the firm . 


TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Capacity - 120 - 220 grams. 
Readability --0.0001 grams/0.1mg. 
Weighing technology - Monobloc/ Monolithic / 

- Unibloc . 
Readability - 0.1mg. 
Repeatability — 0 .1mg. 
Linearity — 0. 2mg. 
Built in Internal Calibration . 
Sensitivity Temperature Drift - 2.3 -3 .0 ppm /°C . 
Connectivity — Interface for connection to PC or 

printer. 
Backlit LCD Display with time and date function . 
Protective Draft Shield . 


Warranty — Warrenty of 24 months from date of 
Installation against manufacturing defects and replacement 
of parts. 


Installation - Free of cost at the onsite. 


ടെണ്ടറിൽ വിതരണം നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങ 
ളുടെ വിലയും വിൽപ്പന നികുതിയും മറ്റ് ചാർജ്ജുകളും 
അടക്കം ആകെ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
നിര ക്കിന്റെ കാല യളവ്, ഓരോ ഇന ത്തിനും നൽകുന്ന 
പരമാവധി ഗ്യാരന്റി | വാറന്റി കാലയളവ്, മറ്റു നിബന്ധനകൾ 
വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അവ എന്നിവ പ്രത്യേക രേഖപ്പെടുത്തിയി 
രിക്കണം. ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മൊത്തം 
നിരക്കിന്റെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ളതും, 
എറണാകുളത്ത്ഏതെങ്കിലും നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ 
മാറാ വു ന്ന തു മായ കാസ് ചെയ്ത് ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് 

ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് ഓഫീസർ, മരട് 
എറണാകുളത്തിന്റെ പേർക്ക്ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
കൂടാതെ ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ 8 -ാം പേജിലുള്ള മാതൃകയിൽ 
- 100 - ന്റെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ എഗ്രിമെന്റും ഉൾപ്പെടു 
ത്തിയിരിക്കണം. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ് ലബോറട്ടറി 
ഫോർ ലൈവ്സ്റ്റോക്ക്, മറ്റെൻ ആന്റ് അഗ്രി. പ്രോഡക്ട്സ് 
ഓഫീസിൽ സ്വന്തം ചെല വിൽ എത്തിച്ചു തരേ ണ്ട തും 
അ വ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു 
തരേണ്ടതുമാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ, ഇ . എം . ഡി.- യും 
എഗ്രിമെന്റും ഇല്ലാത്ത ടെണ്ടറുകൾ, ടെണ്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 
പകാ ര മ ല്ലാത്ത ഇനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ടെണ്ടറുകൾ 
തുടങ്ങിയവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

മേൽപ്രകാരമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ 8- 3 - 2013, 4.30 മണി വരെ 
ഈ ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള 
ടെണ്ടറുകൾ 11- 3 - 2013 - ന് 11.30 മണിക്ക് അപ്പോൾ സന്നിഹിത 
രായിട്ടുള്ള ടെണ്ടർ നൽകിയവരുടെ/ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധി 
ക്കു ന്നതും ഏറ്റവും കുറവ് നിരക്ക് രേഖ പ്പെടു ത്തിയ 
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേർക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 
അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും വിതരണം നടത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു . 
കഴി ഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എല്ലാ ഉപക ര ണ ങ്ങളും 
വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ചുരുങ്ങിയത് ഗ്യാരന്റി/ വാറന്റി 
കാലയളവ് തീരുന്നതുവരെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ 
എല്ലാ പരിശോധ നകളും അറ്റകുറ്റപണികളും വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം സ്വന്തം ചെലവിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. 
അതിൻ പ്രകാരം ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 
- 100 - ന്റെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി നൽകേ 
ണ്ടതും ഉപകരണങ്ങളുടെ മൊത്തം വിലയുടെ 5 ശതമാനത്തിൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്ക് എറണാകുളത്തുള്ളഏതെങ്കിലും 
നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ മാറാവുന്നതും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ പേർക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളതുമായ കാസ് 
ചെയ്ത ഡിമാന്റ് ഡാറ്റും നൽകേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറിനോ 
ടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള ഇ . എം . ഡി . സെക്യൂരിറ്റി തുക ലഭിക്കു 
മ്പോൾ മടക്കി നൽകുന്നതും സെക്യൂരിറ്റി തുക ഉപകരണങ്ങ 
ളുടെ ഗ്യാരന്റി/ വാറന്റി കാലയളവ് തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാ 
ക്കിയതിനുശേഷം മാത്രം തിരികെ നൽകുന്നതുമാണ്. 


Service — Serving should be free of cost including 
spares during warrenty period . 


Office of the Livestock 
Products , Inspecting Officer , 
Maradu , Nettoor P. O ., 
Ernakulam . 


( Sd.) 
Livestock Products 
Inspecting Officer. 


മേൽപ്പറ യുംപകാരം എഗി മെ ന്റും സെകരിറ്റി 
ഡെപ്പോസിറ്റും സമർപ്പിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്ത ഉപകരണ 
ങ്ങളുടെ ഗുണ നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം 
മാത്രമേ അവയുടെ വില സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുകയുള്ളു. 


പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതെ ടെണ്ടർ നിരസിക്കുന്നതിന് 
താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. 


